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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 


DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2008, n. 188. 


Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, 
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 
91/157/CEE. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 


Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposi- 
zioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall’appar- 
tenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comu- 
nitaria 2007; 


Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e ac- 
cumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga 
la direttiva 91/157/CEE; 


Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008; 

Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 


Acquisito il parere delle competenti Commissioni della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot- 
tata nella riunione del 19 novembre 2008; 

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del- 
la giustizia, dell'economia e delle finanze, dell’interno, 
dello sviluppo economico, del lavoro, della salutè,e ‘delle 
politiche sociali e per i rapporti con le regioni; 


EMANA 


il seguente decreto legislativo: 


Art. 1. 


Finalità e ambito di applicazione 


1. Il presente decreto disciplina, l'immissione sul mer- 
cato delle pile e degli accumulatori di cui al comma 2, 
nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smal- 
timento dei rifiuti di pile edinaccumulatori, al fine di pro- 
muoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio. 


2. Il presente decretossi.applica alle pile e agli accumu- 
latori, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), in- 
dipendentemente dalla=forma, dal volume, dal peso, dalla 
composizione materiale o dall’uso cui sono destinati. 

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legi- 
slativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazio- 
ni, e di cui alsdeereto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 

4. Sono.escluse dall'ambito di applicazione del presen- 
te decreto.le pile e gli accumulatori utilizzati in: 

a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi 
essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e mate- 
riale bellico, purché destinati a fini specificamente militari; 

b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello 
spazio. 


Art. 2. 
Definizioni 


1. Ai fini del presente decreto, si\intende per: 


a) «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia 
elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di ener- 
gia chimica, costituita da uno‘o.\più elementi primari (non 
ricaricabili) o costituita da ùmo o più elementi secondari 
(ricaricabili); 

b) «pacco batterie»; un gruppo di pile o accumulato- 
ri collegati tra loro o,facchiusi come un’unità singola e a 
sé stante in un involutro esterno non destinato ad essere 
lacerato o aperto dall’utilizzatore; 

c) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a 
bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono si- 
gillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile 
o accumulaforivindustriali, né batterie o accumulatori per 
veicoli; 

d),«pile a bottone»: piccole pile o accumulatori por- 
tatili dixforma rotonda, di diametro superiore all’altezza, 
utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, 
orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di 
riserva; 

e) «batterie o accumulatori per veicoli»: le batterie 
O gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l’illumina- 
zione e l’accensione; 

f «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli ac- 
cumulatori progettati esclusivamente a uso industriale 
o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli 
elettrici; 

g) «rifiuti di pile o accumulatori»: le pile e gli ac- 
cumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell’artico- 
lo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 apri- 
le 2006, n. 152; 

h) «riciclaggio»: il trattamento in un processo di pro- 
duzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o 
per altri fini, escluso il recupero di energia; 


i) «smaltimento»: una qualsiasi delle operazioni ap- 
plicabili di cui all’allegato B alla parte quarta del decreto 
n. 152 del 2006; 

1) «trattamento»: le attività eseguite sui rifiuti di pile 
e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la 
selezione, la preparazione per il riciclaggio o la prepara- 
zione per lo smaltimento; 


m) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettri- 
ca o elettronica, secondo la definizione di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, alimentata o capace di 
essere alimentata interamente o parzialmente da pile o 
accumulatori; 

n) «produttore»: chiunque immetta sul mercato na- 
zionale per la prima volta a titolo professionale pile o ac- 
cumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o 
veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, 
comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite 
agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 set- 
tembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/ 
CE riguardante la protezione dei consumatori in materia 
di contratti a distanza; 
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o) «distributore»: qualsiasi persona che, nell’ambito 
di un’attività commerciale, fornisce pile e accumulatori 
ad un utilizzatore finale; 


p) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa 
a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di 
terzi all’interno del territorio della comunità, compresa 
l’importazione nel territorio doganale della comunità; 


q) «operatori economici»: i produttori, i distributori, 
gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al 
riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento; 


r) «utensili elettrici senza fili»: apparecchi portatili 
alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attività di 
manutenzione, di costruzione o di giardinaggio; 


s) «tasso di raccolta»: la percentuale ottenuta, divi- 
dendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili 
raccolti in un anno civile a norma dell’articolo 7 per la 
media del peso di pile e accumulatori portatili venduti di- 
rettamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, 
ovvero da essi consegnati a terzi in vista della vendita agli 
utilizzatori finali nel territorio nazionale nel corso di tale 
anno civile e dei due anni civili precedenti; 


t) «punto di raccolta per pile ed accumulatori»: con- 
tenitore destinato alla raccolta esclusiva di pile e accu- 
mulatori accessibile all’utilizzatore finale e distribuito sul 
territorio, tenuto conto della densità di popolazione, non 
soggetto ai requisiti in materia di registrazione o di au- 
torizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei 
rifiuti. 


Art. 3. 


Divieti di immissione sul mercato 


1. Fatte salve le previsioni di cui al’decreto n. 209 del 
2003, è vietata, dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, l’immissione sul mercato: 

a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati 
in apparecchi, contenenti più di 0,0005 per cento di mer- 
curio in peso; 

b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli 
incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 per 
cento di cadmio in peso. 

2. Il divieto di cui'altomma 1, lettera a), non si applica 
alle pile a bottone:con un tenore di mercurio non superio- 
re al 2 per cento-in peso. 


3. Il divietodi cui al comma 1, lettera b), non si applica 
alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere 
utilizzati in: 

a)\sistemi di emergenza e di allarme, comprese le 
luci di emergenza; 

b) attrezzature mediche; 

c) utensili elettrici senza fili. 


Art. 4. 


Maggiore efficienza ambientale 


1. AI fine di promuovere la ricerca &di incoraggiare 
miglioramenti dell’efficienza, in termini/ambientali, del- 
le pile e degli accumulatori lungo l’intero ciclo di vita, 
nonché favorire lo sviluppo e la commercializzazione di 
pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostan- 
ze pericolose ovvero contenenti*sostanze meno inquinanti 
in sostituzione del mercurio&del cadmio e del piombo, 
il Ministero dell’ambiente e»della tutela del territorio e 
del mare, di concerto conl Ministero dello sviluppo eco- 
nomico, adotta misure, senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica, quali la stipula di accordi di 
programma, dirette &.favorire ed incentivare, da parte dei 
produttori di pile éd*accumulatori, l’impiego di modalità 
di progettazione edi fabbricazione che consentano una 
maggiore efficienza ambientale. 


2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del- 
l’ambiente“e.della tutela del territorio e del mare, di con- 
certo conti Ministeri dello sviluppo economico e dell’eco- 
nomia/e. delle finanze, individua e promuove politiche 
di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli ordinari 
stanziamenti di bilancio destinati allo scopo. 


Art. 5. 


Immissione sul mercato 


1. Le pile e gli accumulatori conformi ai requisiti stabi- 
liti dal presente decreto, sono immessi sul mercato senza 
alcun tipo di restrizione. 


2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisi- 
ti del presente decreto non possono essere immessi sul 
mercato. 


3. In caso di immissione sul mercato nazionale di pile 
ed accumulatori che non soddisfano i requisiti del pre- 
sente decreto, le autorità competenti provvedono al loro 
immediato ritiro con oneri a carico di chi li ha immessi. 

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tute- 
la del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo 
economico sono individuate entro centoventi giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto le autorità 
competenti al ritiro ai sensi del comma 3. 


Art. 6. 


Raccolta separata e ritiro pile 
e accumulatori portatili 


1. AI fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile 
ed accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento 
insieme al rifiuto urbano indifferenziato e al fine di ga- 
rantire, entro la data del 26 settembre 2012, il raggiungi- 
mento del tasso di raccolta separata di pile ed accumula- 
tori portatili di cui all’articolo 8, per la raccolta separata 
di pile ed accumulatori portatili i produttori o i terzi che 
agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base 
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individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, si- 
stemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili 
idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio na- 
zionale. Tali sistemi: 


a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gra- 
tuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in 
punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto 
conto della densità della popolazione; 


b) non devono comportare oneri per gli utilizzatori 
finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o 
accumulatori portatili, né l’obbligo di acquistare nuove 
pile o nuovi accumulatori. 


2.1 punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) 
del comma 1 non sono soggetti ai requisiti in materia di 
registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente nor- 
mativa sui rifiuti. 


3. AI fine di organizzare e gestire i sistemi di raccol- 
ta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che 
agiscono in loro nome possono avvalersi, previa stipula 
di apposita convenzione, delle strutture di raccolta dif- 
ferenziata istituite dal servizio pubblico di gestione dei 
rifiuti urbani. I produttori o i terzi che agiscono in loro 
nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro e alla 
gestione dei rifiuti di pile o accumulatori portatili raccolti 
in maniera differenziata nell’ambito del servizio pubblico 
di gestione dei rifiuti urbani. 


4. La raccolta separata di cui al comma 1 è organizzata 
prevedendo che i distributori che forniscono nuove pile e 
accumulatori portatili pongano a disposizione del pubbli, 
co dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile/e 
accumulatori nel proprio punto vendita. Tali contenitori 
costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti‘ai re- 
quisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di 
cui alla vigente normativa sui rifiuti. 


Art. 7. 


Raccolta separata di pile 
e accumulatori industriali e peryeicoli 


1. AI fine di promuovere al massimela raccolta separa- 
ta, i produttori di pile e accumulatori industriali, o i terzi 
che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono si- 
stemi di raccolta separata divpile ed accumulatori indu- 
striali idonei a coprire in m6dov)omogeneo tutto il territo- 
rio nazionale. A tal fine, possono: 


a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di 
raccolta facente capo alle medesime; 


b) organizzare‘aùtonomamente, su base individuale 
o collettiva, sistemi. di raccolta dei rifiuti di pile e accu- 
mulatori industriali. 


2.1 produttori\di pile e accumulatori industriali o i terzi 
che agiscona»ityloro nome ritirano gratuitamente i rifiuti 
di pile e di accumulatori industriali presso gli utilizzatori 
finali, indipendentemente dalla composizione chimica e 
dall’origine. 

3. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi 
che agiscono in loro nome assicurano la raccolta separa- 
ta di pile ed accumulatori per veicoli idonei a coprire in 
modo omogeneo tutto il territorio nazionale. 


4. I produttori di pile e accumulatori industriali)o i terzi 
che agiscono in loro nome organizzano e gestisCono, so- 
stenendone i relativi costi, sistemi di raccéltàseparata di 
pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo 
omogeneo tutto il territorio nazionale, ferm0 restando che 
l’attività di raccolta può essere svoltaeafiche da terzi indi- 
pendenti purché senza oneri aggiuntivi per il produttore 
del rifiuto o per l’utilizzatore finale-e nel rispetto della 
normativa vigente. 


5. Chiunque detiene rifiuti, di pile e accumulatori per 
veicoli è obbligato al loro conferimento ai soggetti di cui 
ai commi 1 e 3, a meno che la raccolta venga effettuata in 
conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 
24 giugno 2003, n. 209: 


6. In caso di batterie è di accumulatori per veicoli ad 
uso privato non commerciale, l’utilizzatore finale si disfa, 
presso i centri di.raecolta allestiti dai soggetti di cui ai 
commi 1 e 3, dei.rifiuti di detti batterie e accumulatori 
senza oneri e.senza l’obbligo di acquistare nuove batterie 
o nuovi accumulatori. 


7.I soggetti di cui ai commi 1 e 3 sono in ogni caso 
tenuti a‘provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei 
rifiuti di’pile o accumulatori industriali e per veicoli rac- 
colti nell’ambito del servizio pubblico di gestione dei ri- 
fiuti urbani. 


Art. 8. 


Obiettivi di raccolta 


1. Ai fini del presente decreto, la percentuale di raccol- 
ta delle pile e degli accumulatori viene calcolata per la 
prima volta in relazione alla raccolta effettuata nel corso 
dell’anno 2011. Fatta salva l’applicazione del decreto le- 
gislativo 25 luglio 2005, n. 151, i dati annuali relativi alla 
raccolta e alle vendite comprendono pile e accumulatori 
incorporati in apparecchi. 


2. AI fine di realizzare un sistema organico di gestione 
delle pile ed accumulatori portatili che riduca al minimo 
il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto, en- 
tro la data del 26 settembre 2012 dovrà essere consegui- 
to, anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo 
di pile ed accumulatori portatili pari al 25 per cento del 
quantitativo immesso sul mercato; tale tasso di raccolta 
dovrà raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il 45 per 
cento del quantitativo immesso sul mercato. 


3.Le percentuali di raccolta di pile e accumulatori 
portatili sono calcolati annualmente dall’Istituto supe- 
riore per la protezione e la ricerca ambientale, di segui- 
to: «ISPRA», secondo il piano di cui all’allegato I, sulla 
base dei dati risultanti dal Registro di cui all’articolo 14 
e dei dati trasmessi dal Centro di coordinamento di cui 
all’articolo 16. 


Art. 9. 


Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori 


1. Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono 
progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori 
siano facilmente rimovibili. A decorrere dal sesto mese 
successivo alla data di entrata in vigore del presente de- 
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creto, gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accu- 
mulatori sono corredati di istruzioni che indicano come 
rimuoverli senza pericolo e informano l’utilizzatore fina- 
le sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati. 


2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano 
qualora per motivi di sicurezza, prestazione, protezione 
medica o dei dati, sia necessaria la continuità dell’alimen- 
tazione e occorra un collegamento permanente tra l’appa- 
recchio e la pila o l’accumulatore. 


Art. 10. 


Trattamento e riciclaggio 


1. Entro il 26 settembre 2009: 


a) i produttori od i terzi che agiscono in loro nome 
istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando 
le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della 
salute e dell’ambiente, sistemi per il trattamento e il rici- 
claggio dei rifiuti di pile e accumulatori; 


b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e rac- 
colti a norma degli articoli 6 e 7 o del decreto 25 luglio 
2005, n. 151, sono sottoposti a trattamento e riciclaggio 
con sistemi che siano conformi alla normativa comunita- 
ria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurez- 
za e la gestione dei rifiuti. 


2. Il trattamento di cui al comma 1 soddisfa i requisiti 
minimi di cui all'allegato II, parte A. 


3. Le pile o gli accumulatori raccolti assieme ai rifiu- 
ti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a norma 
del decreto n. 151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti dellé 
apparecchiature stesse e gestiti secondo quanto disposto 
all’articolo 13, comma 3. 


4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienz@di ri- 
ciclaggio e le disposizioni associate di cui all’allegato II, 
parte B, entro il 26 settembre 2011. 


5. AI fine di verificare il rispetto delle disposizioni di 
cui ai commi 2 e 4, le province territorialmente compe- 
tenti effettuano apposite ispezioni presso*gli impianti di 
trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumula- 
tori, e comunicano al Comitato di,cui all’articolo 19 gli 
esiti di tali ispezioni. 

6. L'operazione di trattamentodei rifiuti di pile e accu- 
mulatori di cui al presente articolo può essere effettuata al 
di fuori del territorio nazionale\o comunitario, a condizio- 
ne che la spedizione dei rifiùti sia conforme alle disposi- 
zioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio;.del 14 giugno 2006, e successi- 
ve modificazioni. 


7.1 rifiuti di pilere accumulatori, esportati dalla Comu- 
nità a norma del citato regolamento (CE) n. 1013/2006 e 
del regolamento. (CE) n. 1418/2007 della Commissione, 
del 29 novembr&2007, come modificato dal regolamento 
(CE) n. 740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, 
sono presiin'eonsiderazione ai fini dell’adempimento de- 
gli obblighi e del conseguimento delle efficienze stabiliti 
nell’allegato II , solo se l’esportatore può dimostrare che 
l’operazione di riciclaggio è stata effettuata in condizioni 
equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto. 


8. A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio 
dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno 


al Centro di coordinamento di cui all’articolo*J6)entro il 
31 marzo, con riferimento all’anno solare precedente, le 
informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, sud- 
divisi per singole tipologie di pile e accumulatori, e alle 
percentuali di riciclaggio conseguite, con riferimento alle 
tre categorie di pile ed accumulatori di-e@i all’allegato III, 
punto 3, lettera b) 


Art. 1L 


Nuove tecnologie.diriciclaggio 


1. Il Ministero dell’ambiebte e della tutela del territorio 
e del mare, di concerto’con'i Ministeri dell’economia e 
delle finanze e dello sviluppo economico, definisce, nei 
limiti degli ordinari Stanziamenti di bilancio previsti per 
tali finalità, misurevolte a promuovere lo sviluppo di nuo- 
ve tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento. 


2. Il Ministero»dell’ ambiente e della tutela del territo- 
rio e del mare-promuove la diffusione negli impianti di 
trattamento/di Sistemi certificati di gestione ambientale, a 
norma del'regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento 
europeo‘e“del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesio- 
ne voléntaria delle organizzazioni a un sistema comunita- 
rio di \ecogestione e audit (EMAS/ISO 14000). 


Art. 12. 


Smaltimento 


1. È vietato lo smaltimento in discarica o mediante 
incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori 
industriali e per veicoli, ad eccezione dei residui che sono 
stati sottoposti a trattamento o riciclaggio a norma del- 
l’articolo 10, comma 1. 


Art. 13. 


Finanziamento 


1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trat- 
tamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori 
di cui agli articoli 6 e 7 e 10 è a carico dei produttori o dei 
terzi che agiscono in loro nome. 


2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del- 
lo sviluppo economico, sentito il Comitato di vigilanza 
e controllo di cui al presente decreto, sono definiti i cri- 
teri di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti 
delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio, in 
funzione anche della tipologia delle pile e degli accumu- 
latori raccolti, dell’ubicazione sul territorio dei punti di 
raccolta e della quota percentuale di raccolta separata 
effettuata, nonchè tenuto conto dei ricavi derivanti dalla 
vendita dei metalli ottenuti dalle operazioni di trattamen- 
to e riciclaggio. 


3.1 rifiuti di pile e accumulatori raccolti nell’ambito 
dei sistemi di cui ai decreti n. 151 del 2005 e n. 209 del 
2003 sono rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche e dai veicoli fuori uso presso gli impian- 
ti di trattamento di tali rifiuti e presi in carico dai pro- 
duttori o dai terzi che agiscono in loro nome ai sensi del 
comma 1. 
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4.1 produttori sono tenuti a sostenere i costi del fun- 
zionamento e delle attività del Centro di coordinamento 
di cui all’articolo 16. 


5. I costi della raccolta, del trattamento e del riciclag- 
gio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali 
al momento della vendita di nuove pile e accumulatori 
portatili. 

6.I produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori 
industriali e per veicoli possono concludere accordi che 
stabiliscano il ricorso a modalità di finanziamento diverse 
da quelle di cui al comma 1. 


7.Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di pile 
e accumulatori, indipendentemente dalla data della loro 
immissione sul mercato. 


8. L'obbligo di cui al comma 1 non può implicare un 
doppio addebito per i produttori, nel caso di pile o accu- 
mulatori raccolti conformemente alle disposizioni di cui 
ai decreti n. 209 del 2003 e n. 151 del 2005. 


Art. 14. 


Registro nazionale 


1. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e del- 
la tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale 
dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestio- 
ne dei rifiuti di pile e accumulatori ai sensi dell’artico- 
lo 13. All’interno di tale registro è prevista una sezione 
relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento 
della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, sulla basé 
delle indicazioni di cui al comma 2. 


2.Il produttore di pile e accumulatori soggetto. agli 
obblighi di cui al comma 1 può immettere sulimercato 
tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Re- 
gistro da effettuarsi presso la Camera di commercio di 
competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, con- 
formemente a quanto previsto dall’allegato, III, entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore del-presente decreto. 
Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano 
alle Camere di commercio i dati relativi alle pile ed ac- 
cumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno pre- 
cedente, suddivisi per tipologia;stale dato è comunicato 
per la prima volta all’atto dell'iscrizione con riferimento 
all’anno solare precedente. 


3. Una volta effettuata d’iscrizione, a ciascun produtto- 
re viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il siste- 
ma informatico delle Camere di commercio. Entro trenta 
giorni dal suo rilascio}.il numero di iscrizione deve essere 
indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e 
nelle fatture commerciali. 


4. L’iscrizione”al Registro è assoggettata al pagamen- 
to di un corrispettivo annuale da determinarsi, secondo il 
criterio dellacopertura dei costi dei servizi, con il provve- 
dimento di cui all’articolo 27, comma 5. 


5. Ai fini delle predisposizione e dell’aggiornamento 
del Registro di cui al comma 1, le Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura comunicano annual- 
mente all’ISPRA, secondo modalità di interconnessio- 
ne telematica da definirsi mediante accordo tra le parti, 


l’elenco delle imprese identificate come produttori di pile 
e accumulatori e dei sistemi collettivi operativi, nonché 
tutte le altre informazioni di cui al comma?2, 


Art. 15. 


Gestione del Registro e dei dati su raccolta 
e riciclaggio 


1. Il Registro di cui all’articolov14 è detenuto dal Mini- 
stero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
L’ISPRA effettua ispezioni a Campione sui produttori al 
fine di verificare il correttoyassolvimento dei compiti di 
cui all’articolo 14, comma/2. 


2. L’ISPRA svolge inoltre i seguenti compiti: 


a) predispone.&aggiorna il Registro di cui all’artico- 
lo 14 sulla base, delle comunicazioni di produttori di cui 
all’articolo 14, comma 2; 


b) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i 
dati relativisai prodotti immessi sul mercato che i produt- 
tori sonoctenuti a comunicare al Registro ai sensi dell’ar- 
ticolo 14, comma 2; 


€) Taccoglie i dati trasmessi dai sistemi di raccolta, 
relativamente alla raccolta e al riciclaggio secondo quan- 
to‘previsto dagli articoli 8 e 10, nonché dalle province, ai 
sensi dell’articolo 10, comma 5; 

d) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio 
e ne trasmette le risultanze al Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare ai fini della trasmis- 
sione alla Commissione europea delle relazioni di cui 
all’articolo 24. 


Art. 16. 


Centro di coordinamento 


1. È istituito il Centro di coordinamento, in forma di 
consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, 
cui partecipano i produttori di pile e di accumulatori, in- 
dividualmente o in forma collettiva. 

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigo- 
re del presente decreto il Centro di coordinamento si dota 
di apposito statuto. 


Art. 17. 


Compiti del Centro di coordinamento 


1. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimiz- 
zare le attività di competenza dei sistemi collettivi ed in- 
dividuali a garanzia di omogenee ed uniformi condizioni 
operative al fine di incrementare le percentuali di raccolta 
e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori. 

2. In particolare il Centro di coordinamento provvede: 

a) ad organizzare ed effettuare in maniera uniforme 
sull’intero territorio nazionale le campagne di informa- 
zione di cui all’articolo 22; 

b) ad organizzare per tutti i consorziati un sistema 
capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che 
copra in modo omogeneo l’intero territorio nazionale; 
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c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione 
dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti 
di pile e accumulatori, nonchè la loro trasmissione al- 
l’ISPRA entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quel- 
lo di rilevamento; 


d) a garantire il necessario raccordo tra l’ammini- 
strazione pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli 
altri operatori economici; 


e) a svolgere le funzioni di cui al comma 2 dell’arti- 
colo 13, d’intesa con il Comitato di vigilanza e controllo 
di cui all’articolo 19. 


Art. 18. 


Organizzazione del Centro di coordinamento 


1. Sono organi del Centro di coordinamento: 

a) l'assemblea, composta dai rappresentanti di tutti i 
produttori, in forma singola o associata; 

b) il Comitato esecutivo, composto da cinque mem- 
bri, tra cui il Presidente; 

c) il Presidente; 

d) il Collegio dei revisori contabili. 

2.I1 Presidente e il Comitato esecutivo sono nomi- 
nati dall’assemblea e durano in carica dodici mesi dalla 
nomina. 

3.1 componenti del Collegio dei revisori sono nominati 
tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili. Il mandato 
triennale è rinnovabile. 

4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare approva con apposito decreto lo statuto del 
Centro di coordinamento, deliberato dall’assembléaàpe vi- 
gila sul rispetto degli obblighi posti a carico dell'o(stesso. 


Art. 19. 


Comitato di vigilanza e controllo 


1. Il Comitato di vigilanza e controllo già istituito ai 
sensi dell’articolo 15 del decreto n=151 del 2005, assu- 
me anche le funzioni di Comitato-di vigilanza e controllo 
sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi 
rifiuti di cui al presente decreto. 


2. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al 
comma 1 sono posti in ugual misura a carico dei produtto- 
ri di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile 
ed accumulatori. I produttori di apparecchiature elettri- 
che ed elettroniche ripartiscono gli oneri di cui al presente 
comma in base alle quote di mercato come individuate 
dall’articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto n. 151 
del 2005. I produttori di pile e accumulatori ripartiscono 
gli oneri di cui alpresente comma secondo i criteri stabili- 
ti dal Comitato di vigilanza di cui al presente articolo. 


3. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da otto 
membri; di cui tre designati dal Ministro dell’ambiente 
e dellaltutela del territorio e del mare, uno dei quali con 
funzioni di presidente, uno dal Ministro dello sviluppo 
economico, con funzione di vicepresidente, uno dal Mi- 
nistro dell’economia e delle finanze, uno dal Ministro del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali, uno dal Mi- 


nistro per la pubblica amministrazione e l’intovazione e 
uno dalla Conferenza unificata, nominati con-decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del‘territorio e del 
mare entro sessanta giorni dalla data di*entrata in vigore 
del presente decreto. Fino all’adozioné dél decreto di no- 
mina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività 
istituzionali è garantito dai componenti in carica alla data 
di entrata in vigore del presente decreto. 


4.Il sistema contabile, l’attività e il funzionamento 
del Comitato sono disciplinati‘\da un regolamento interno 
adottato dal Comitato stesso La Segreteria del Comitato 
è assicurata dall’ISPRA-Perl’esame di problemi specifi- 
ci possono essere invitati.alle sedute del Comitato esperti 
particolarmente qualificati nelle materie da trattare. 


5. Il Comitato di,vigilanza e controllo assicura la dire- 
zione unitaria e il coordinamento delle attività di gestione 
dei rifiuti pile e atcumulatori e relaziona annualmente al 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare. 


6. Al Comitato di vigilanza e controllo spetta inoltre: 


a).l’elaborazione e l’aggiornamento permanente del- 
le regole necessarie per l’allestimento e la cooperazione 
tra i centri di raccolta/punti di raccolta di pile e accumu- 
latori e/o enti locali; 


b) assicurare il monitoraggio sull’attuazione del pre- 
sente decreto legislativo; 


c) garantire l'esame e la valutazione delle problema- 
tiche sottoposte dalle categorie interessate e dai sistemi 
di raccolta, in particolare, in mancanza di una specifica 
valutazione a livello comunitario, si esprime circa l’ap- 
plicabilità o meno del presente decreto. 


d) favorire l’adozione di iniziative finalizzate a ga- 
rantire l’uniforme applicazione del presente decreto legi- 
slativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottopo- 
nendo eventuali proposte di modifica della normativa ai 
Ministeri competenti; 


e) programmare e disporre, sulla base di un apposi- 
to piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non 
effettuano le comunicazioni di cui all’articolo 15, com- 
ma 2, lettera b), avvalendosi dell’ISPRA e della Guardia 
di finanza. 


Art. 20. 


Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento 
delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi 


1. Il Consorzio nazionale per la raccolta ed il tratta- 
mento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piom- 
bosi istituito dall’articolo 9-quinquies del decreto-legge 
9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive mo- 
dificazioni, è considerato uno dei sistemi di raccolta e di 
trattamento di cui agli articoli 6, 7 e 10, e continua a svol- 
gere la propria attività conformandosi alle disposizioni 
del presente decreto. 
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2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del pre- 
sente decreto, il Consorzio nazionale per la raccolta ed il 
trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti 
piombosi adegua il proprio statuto alle disposizioni del 
presente decreto, in modo da assicurare anche quanto sta- 
bilito dal primo comma dell’articolo 21. 


Art. 21. 


Partecipazione 


1. I sistemi di raccolta, ritiro, trattamento e riciclaggio 
di cui agli articolo 6, 7 e 10 evitano ostacoli agli scambi o 
distorsioni della concorrenza e agli stessi possono parte- 
cipare tutti gli operatori economici e le pubbliche ammi- 
nistrazioni competenti. 


2. I sistemi di cui al comma 1 si applicano anche a pile 
e accumulatori importati da paesi non appartenenti al- 
l’Unione europea, a condizioni non discriminatorie. 


3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territo- 
rio e del mare costituisce un tavolo di consultazione per- 
manente al quale partecipano il Ministero dello sviluppo 
economico, l’ISPRA, nonché tre rappresentanti designati 
dalle organizzazioni nazionali delle categorie dell’indu- 
stria, dei quali almeno due in rappresentanza del settore 
del recupero, due rappresentanti designati dalle organiz- 
zazioni nazionali delle categorie del commercio, uno dalle 
organizzazioni nazionali delle categorie dell’artigianato, 
uno dalle organizzazioni nazionali delle categorie della 
cooperazione, uno dall’ ANCI, uno da Confservizi, urio 
dalle associazioni ambientaliste e uno dalle associazioni 
dei consumatori. 


4. Il tavolo di consultazione di cui al comma3 si riuni- 
sce almeno due volte all’anno e ogniqualvolta sia richie- 
sto dalla maggioranza dei componenti. Il tavolo monitora 
l’operatività, la funzionalità logistica ex”economicità, 
nonché l’attività di informazione, del sistema di gestione 
dei rifiuti di pile e accumulatori, formulando le proprie 
valutazioni e le proprie proposte di miglioramento. 


Art. 22. 


Informazioni per gli Utilizzatori finali 


1. I produttori di pile edi accumulatori o i terzi che agi- 
scono in loro nome provvedono ad effettuare, mediante il 
Centro di coordinamentò, campagne di informazione per 
informare gli utilizzatori finali circa: 

a) i potenzialiveffetti sull'ambiente e sulla salu- 
te umana delle..sostanze utilizzate nelle pile e negli 
accumulatori; 

b) l'obbligo di non smaltire i rifiuti di pile e accumu- 
latori comevifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, 
una raccolta separata; 

c) sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumula- 
tori a loro disposizione; 


d) le modalità di trattamento e il riciclaggio di tutti 
rifiuti di pile e accumulatori; 


e) il ruolo che essi possono svolgere nel@&iciclaggio 
dei rifiuti di pile e accumulatori; 


) il significato del simbolo raffigurantè il bidone 
della spazzatura con ruote barrato da una.croce, riportato 
all’allegato IV, e dei simboli chimici relativi al mercurio 
(Hg), cadmio (Cd) e piombo (Pb). 

2.1 distributori di pile o degli \actumulatori portatili 
espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di ven- 
dita, con caratteri ben leggibili; ùnavviso al pubblico con 
indicata la possibilità di lasciare presso i loro punti di 
vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili. L’avviso 
informa altresì circa i pericoli e i danni all’ambiente e 
alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile 
e degli accumulatori aldi fuori degli appositi contenitori 
per la raccolta sepafata e circa il significato dei simboli 
apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli 
accumulatori. 


Art. 23. 
Etichettatura 


1. Entro il 26 settembre 2009 le pile e gli accumulatori 
sono immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo 
visibile; leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato 
nell'allegato IV. 


2 Tale simbolo occupa almeno il 3 per cento della su- 
perficie del lato maggiore della pila, dell’accumulatore o 
del pacco batterie, con una dimensione massima di 5x5 
cm. Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa alme- 
no l’1,5 per cento della superficie della pila o dell’accu- 
mulatore, con una dimensione massima di 5x5 cm. Se 
le dimensioni della pila, dell’accumulatore o del pacco 
batterie sono tali per cui la superficie del simbolo risul- 
terebbe inferiore a 0,5%0,5 cm, non è richiesta la mar- 
catura bensì la stampa di un simbolo di almeno 1x1 cm 
sull’imballaggio. 


3. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile, gli 
accumulatori e le pile a bottone contenenti più di 0,0005 
per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), più di 0,002 
per cento di cadmio (simbolo chimico Cd) o più di 0,004 
per cento di piombo (simbolo chimico Pb) sono contras- 
segnati con il simbolo chimico del relativo metallo. Il 
simbolo indicante il tenore di metalli pesanti è apposto 
sotto al simbolo di cui al comma 1 e occupa una superfi- 
cie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto 
simbolo. 


4. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante 
o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di 
tali soggetti, dal responsabile dell’immissione sul merca- 
to nazionale. 


5. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile e 
gli accumulatori portatili e per veicoli riportano l’indica- 
zione della loro capacità in modo visibile, leggibile ed in- 
delebile. La capacità si misura secondo le modalità stabi- 
lite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, 
di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, in conformità alle determinazio- 
ni ed ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione 
europea. 
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Art. 24. 


Relazioni alla Commissione europea 


1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare trasmette alla Commissione europea, per la 
prima volta entro il 26 giugno 2013 per il periodo fino 
al 26 settembre 2012 e successivamente ogni tre anni, 
entro il 30 giugno, una relazione sull’attuazione del pre- 
sente decreto, sulla base del questionario adottato in sede 
comunitaria. 


2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare trasmette ogni anno alla Commissione euro- 
pea, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di 
rilevamento, le informazioni sui livelli di riciclaggio rag- 
giunti e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio 
fornite ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettere c)e d). 
Tali informazioni sono trasmesse per la prima volta entro 
il 30 giugno 2012. 

3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) 
n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti, il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare trasmette alla Commissione europea un rapporto 
annuale contenente le informazioni di cui all’articolo 8, 
comma 3, e le modalità di ottenimento dei dati necessari 
al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accu- 
mulatori portatili, entro il 30 giugno dell’anno successivo 
a quello di rilevamento. Tale rapporto è trasmesso per la 
prima volta entro il 30 giugno 2013. 


Art. 25. 


Sanzioni 


1. Salvo che il fatto costituisca reato, ilpreduttore che, 
dopo il 26 settembre 2009, immette sul Mertato pile e ac- 
cumulatori portatili e per veicoli privi(desimbolo e della 
indicazione di cui all’articolo 23, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro \50" ad euro 1000 per 
ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La 
medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica 
nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano 
conformi ai requisiti stabilitildal medesimo comma. 


2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, 
senza avere provvedutoxalla iscrizione presso la Camera 
di commercio ai sensi dell’ articolo 14, comma 2, immet- 
te sul mercato pile-o accumulatori, è punito con la san- 
zione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 
100.000. 


3. Salvo che. il fatto costituisca reato, il produttore 
che, entro iltermine di cui all’articolo 14, comma 2, non 
comunica, al) registro nazionale dei soggetti tenuti al fi- 
nanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e 
accumulatori le informazioni di cui al medesimo artico- 
lo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è 
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
2.000 ad euro 20.000. 


4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte” salve le 
eccezioni di cui all’articolo 3, commi 2 e+8®chiunque, 
dopo l’entrata in vigore del presente decreto, immette sul 
mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui 
all’articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione ammini- 
strativa pecuniaria da euro 100 ad euf6-2000 per ciascuna 
pila o accumulatore immesso sul mercato. 


5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che 
indebitamente non ritira, a titolo»gratuito, una pila o un 
accumulatore, è punito conta, sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila 0 
accumulatore non ritirato oxritirato a titolo oneroso. 


6. Il distributore che non'fornisce le informazioni di cui 
all’articolo 24, comma 25 è punito con la sanzione ammi- 
nistrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000. 


7.Il produttorè.dì apparecchi in cui sono incorporati 
pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui 
all’articolo 9xeomma 1, è punito con la sanzione ammini- 
strativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000. 


8. PerKdl’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni 
previste,dal presente decreto si applicano le disposizioni 
di cui alb’articolo 262 del decreto n. 152 del 2006. 


Art. 26. 
Modifiche degli allegati 


1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico, si provvede ad integrare, modificare 
ed aggiornare il contenuto ed il numero degli allegati del 
presente decreto, in conformità alle modifiche o integra- 
zioni intervenute in sede comunitaria. 


Art. 27. 
Disposizioni finanziarie 


1. Dall’attuazione del presente decreto non devono de- 
rivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la 
finanza pubblica. 

2.Isoggetti pubblici competenti provvedono all’attua- 
zione del decreto con le risorse umane, strumentali e fi- 
nanziarie disponibili a legislazione vigente. 


3. Gli oneri derivanti dalle ispezioni di cui all’artico- 
lo 10, comma 5, sono posti a carico dei soggetti destina- 
tari di tali controlli, mediante tariffe e modalità di versa- 
mento stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, 
con disposizioni regionali. Dette tariffe sono aggiornate 
almeno ogni due anni. 


4. Gli oneri relativi all’istituzione ed al funzionamento 
del Registro di cui agli articoli 14 e 15, all’espletamento 
delle attività del Comitato di vigilanza e controllo di cui 
all’articolo 19, ivi incluse le attività ispettive, previste dal 
comma 6, lettera e), del medesimo articolo, e delle atti- 
vità dell’ISPRA di cui di agli articoli 8, comma 3, e 15, 
sono a carico dei produttori di pile e accumulatori. 
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5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri del- 
l’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, 
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la 
copertura degli oneri di cui al comma 4, nonché le relati- 
ve modalità di versamento. Fino all’adozione del predetto 
decreto, alla copertura degli oneri di funzionamento del 
Comitato di cui all’articolo 16 si provvede in conformità 
al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, adottato ai sensi dell’articolo 19, 
comma 4, del decreto n. 151 del 2005. 


Art. 28. 


Obiettivi minimi di raccolta 


1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo 
economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati 
gli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza 
e l’uniformità dei sistemi di raccolta sull’intero territorio 
nazionale. 


Art. 29. 


Abrogazioni 


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del'presen- 
te decreto, sono abrogati: 


a) il decreto del Ministro della sanità inìdata 20 mar- 
zo 1997, recante «Recepimento della direttiva del Consi- 
glio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE relativa a pile e 
accumulatori contenenti sostanze pericolose», pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 
del 23 luglio 1997; 


b) il decreto del Ministro delle attività produttive 
3 luglio 2003, n. 194, recante «Regolamento concemen- 
te l’attuazione della direttiva 98/101/CE del 22 dicembre 
1998 della Commissione, chie adegua al progresso tecnico 
la direttiva 91/157/CEE del Consiglio relative alle pile ed 
agli accumulatori contenenti sostanze pericolose»; 


c) l’articolo 157 comma 3, del decreto legislativo 
25 luglio 2005, me151; 


d) l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 set- 
tembre 1988;\n. 397, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 novembre 1988, n. 475, relativo alla raccolta e al 
riciclaggio delle batterie esauste; 

e) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tute- 
la del territorio in data 18 ottobre 2005, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005, relativo 


alla determinazione del sovrapprezzo unitariò.delle bat- 
terie al piombo, previsto dall’articolo 9-quinqùies, com- 
ma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475; 

D l’articolo 235 del decreto legislativo/3 aprile 2006, 
n. 152, e successive modificazioni; 


g) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tu- 
tela del territorio in data 2 febbraio 2004, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 
del 12 febbraio 2004, recante ‘approvazione dello statuto 
Consorzio obbligatorio dellebatterie al piombo esauste e 
dei rifiuti piombosi (COBAT); 

h) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del Mare in data 23 novembre 2007, pub- 
blicato nella Gazzetta Uficiale della Repubblica italiana 
n. 295 del 20 dicembre 2007, recante approvazione dello 
statuto Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo 
esauste e déi rifiuti piombosi (COBAT). 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 20 novembre 2008 


NAPOLITANO 


BerLuscoNI, Presidente del 
Consiglio dei Ministri 


RoncHI, Ministro per le poli- 
tiche europee 


PRESTIGIACOMO, Ministro del- 
l’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 


FraTTINI, Ministro degli af- 
fari esteri 


AtFano, Ministro della giu- 
stizia 

TREMONTI, Ministro dell’eco- 
nomia e delle finanze 


MaroNI, Ministro dell’inter- 
no 


ScaJoLa, Ministro dello svi- 
luppo economico 


Sacconi, Ministro del lavo- 
ro, della salute e delle po- 
litiche sociali 

Fitto, Ministro per i rap- 
porti con le regioni 


Visto, il Guardasigilli: ALFANO 
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(articolo 8, comma 3) 


‘ATDREGATO I 


Controllo della conformità con gli obiettivi di raccolta di pile e accumulatori portatili di cui all'articolo 


8, comma 3 


comunicazione 


2009 V (2009) 


Vendite nell’anno 
2010 V (2010) 


Vendite nell’anno 
sii V (2011) 


Vendite nell’anno 
V (2012) 


Vendite nell’anno 

di V (2013) 
Vendite nell’anno 

i V (2014) 
- | Vendite nell’anno 

aa) V (2015) 


Vendite nell’anno 
V (2016) 


Vendite nell’anno 
Sl V (2017) 


Vendite nell’anno 
V (2018) 


Vendite nell’anno 


. 


2018 


Raccolta 
nell’anno 
R (2011) 


Raccolta 
nell’anno 
R (2012) 
Raccolta 
nell’anno 
R (2013) 
Raccolta 
nell’anno 
R (2014) 
Raccolta 
nell’anno 
R (2015) 
Raccolta 
nell’anno 
R (2016) 
Raccolta 
nell’anno 
R (2017) 
Raccolta 
nell’anno 
R (2018) 


Tasso di raccolta (TR 201 
1V(2009)+V(2010)- 


Tasso di raccolta (TR 201 
[V(2010)+V(2011): 
Obiettivo fissato 


Tasso di raccolta (TR 201 
|V(2011)+V(2012): 


1)=3#R(2011)/ 
-V(2011)] 


2)=3*R(2012)/ 
-V(2012)] 
al 25% 


3) = 3*R(2013)/ 
-V(2013)| 


Tasso di raccolta (TR 2014) = 3*R(2014)/ 


[V(2012)+V(2013)+ 


Tasso di raccolta (TR 201 
1V(2013)+V(2014): 


Tasso di raccolta (TR 201 


-V(2014)] 


5) = 3*R(2015)/ 
-V(2015)] 


6) = 3*R(2016)/ 


|V(2014)+V(2015): 
Obiettivo fissato 


Tasso di raccolta (TR 201 
1V(2015)+V(2016): 


Tasso di raccolta (TR 201 
[V(2016)+V(2017): 


-V(2016)| 
al 45% 


7) = 3*R(2017)/ 
-V(2017)| 


8) = 3*R(2018)/ 
-V(2018)] 


TR 2015 
TR 2016 


TR 2017 


bio = _ _JI_Ci__—_—_—T_—_e e ___—__ <i 
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ArLEGATO II 
(articolo 10) 


Requisiti dettagliati in materia di trattamento e di riciclaggio 


PARTE A: TRATTAMENTO 
Requisiti tecnico gestionali relativi agli impianti di stoccaggio e di trattamento di pile e accumulatori e 
di rifiuti di pile e accumulatori 


Le presenti norme tecniche sono valide sia per impianti che effettuano unicamente lo stoccaggio di pile c 
accumulatori esausti (deposito preliminare o messa in riserva), sia per impianti che effettuano il trattamento 
di pile e accumulatori esausti ed eventuale deposito, anche temporaneo. 


1. Ubicazione 


1.1 AI fine del rilascio dell'autorizzazione ai muovi impianti di stoccaggio/trattamento disciplinati dal 
presente decreto, l'autorità competente tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione 
degli stessi impianti: 


1.1.1 L'impianto non deve ricadere: 

a) in zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni 
idrogcologiche, individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'articolo 65. comma 3, lettera n), del D.Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152 c successive modifiche c/o nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di cui all’art. 67 
del medesimo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: 

b) in arcc individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 
1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione è consentita a seguito 
della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'articolo 5 del 
medesimo decreto: 

c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della 
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche; 

d) nelle zone di rispetto di cui all'art. 94, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive 
modifiche: 

c) nei territori sottoposti a vincolo pacsaggistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 c successive 
modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 146 del citato decreto. 


1.1.2 Nell'individuazione dci siti idonci alla localizzazione sono da privilegiare: 
1) le arcc industriali dismesse; 

2) le arcc per servizi c impianti tecnologici: 

3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali. 


2. Organizzazione e dotazione degli impianti di stoccaggio e di trattamento 
2.1 Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di stoccaggio/trattamento. 


2.2 L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e 
delle attrezzature in ingresso ed in uscita. 


2.3 Gli impianti devono essere provvisti di: 

a. adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti: 

b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti, realizzata con materiali 
resistenti a sostanze chimicamente aggressive; 
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c. adeguato sistema di canalizzazione delle acque meteoriche esterne e di quelle provenienti dalle zone 
di conferimento c stoccaggio dci rifiuti: 
d. adeguato sistema di raccolta cd allontanamento delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionato, 


con vasche di raccolta c di decantazione, c vasca di raccolta delle acque di prima pioggia da avviare 
all'impianto di trattamento; 

e. adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia ambientale e sanitaria; 

f. deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e 
per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori: 

g. idonea recinzione di altezza non inferiore a 2 m lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di 
protezione, deve essere realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto 
visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo. 

h. idonca copertura, resistente alle intemperie, delle arce di stoccaggio c di trattamento. 


2.4 L'impianto di trattamento deve essere, altresi, provvisto di bilance per misurare il peso dei rifiuti in 
ingresso. 


2.5 Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato in arce distinte per ciascuna tipologia di rifiuto dotate di 
sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, recante: 

- le tipologie di rifiuti stoccati (codici elenco europeo rifiuti); 

-  lostato fisico; 

- la pericolosità dei rifiuti stoccati; 

- le norme per il comportamento inerente la manipolazione dei rifiuti c il contenimento dei rischi per la 
salute dell’uomo e per l'ambiente. 


2.6 Nel caso di formazione di emissioni gassose c/o polveri l'impianto deve essere fornito di idonco sistema 
di captazione cd abbattimento delle stesse. 


3 Requisiti degli impianti di stoccaggio e di trattamento 


3.1 Gli impianti devono essere allestiti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute 
dell'uomo c dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. 


3.2 La gestione degli impianti non deve comportare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o 
inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e 1 siti di particolare interesse. 


3.3 Deve essere garantita la presenza di personale qualificato cd adeguatamente addestrato per gestire gli 
specifici rifiuti. evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di 


emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro. 


3.4 Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, 
in cocrenza con la destinazione urbanistica dell'arca. 


3.5 L'impianto di trattamento deve essere opportunamente attrezzato per identificare, separare e gestire i 
singoli flussi di pile e accumulatori esausti da avviare a successivo trattamento. 


4. Modalità di conferimento 


4.1 Il conferimento di pile e accumulatori esausti agli impianti di stoccaggio/trattamento deve essere 
effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico. 


4,2 Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi 
e fluidi. 
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4.3 Le pile e gli accumulatori esausti conferiti devono essere scaricati dagli automezzi di trasporto su un'area 
adibita ad una prima selezione e controllo visivo del carico, necessario per verificare la rispondenza ai 
requisiti ambientali di sicurezza e per l'individuazione e la rimozione di materiali non conformi. 


3. Criteri per lo stoccaggio 


5.1 Lo stoccaggio di pile c accumulatori esausti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione 
del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi. 


5.2 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli 
odori c la dispersione di acrosol e di polveri. 


5.3 Lo stoccaggio deve avvenire in apposti contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito 
delle sostanze pericolose in essi contenute. 


5.4 Nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In 
particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti 
o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. 


5.5 I contenitori 0 i serbatoi fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei 
rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle 
caratteristiche di pericolosità dci rifiuti stessi cd essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori c di 
dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di 
svuotamento. 


3.6 Sc lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di: 
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato; 

b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento: 
c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. 


5.7 I serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi 
antitraboccamento e di dispositivi di contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico 
e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di 
evitare dispersioni nell'ambiente. 


5.8 Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% cd essere dotato di 
dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo piceno c di indicatore di livello. 


5.9 Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati 
ad apposito sistema di abbattimento. 


5.10 In caso di stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi in un bacino fuori terra, è necessario prevedere un 
bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di 
contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non 
inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. aumentato del 10%, 


S.11I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta. 
corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. 


5.12 Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura, conformemente alle norme vigenti 
in materia di etichettatura di sostanze pericolose. con l'indicazione del rifiuto stoccato e dei componenti 
chimici. 

5.13 I contenitori devono essere rasgruppati per tipologie omogence di rifiuti c disposti in manicra tale da 


consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali 
contenitori danneggiati. 
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3.14 Lo stoccaggio in vasche fuori terra deve prevedere per le vasche adeguati requisiti di resistenza in 
relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. Le vasche devono 
essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con | rifiuti. 


3.15 Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; lc 
eventuali emissioni gassose devono essere capitate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento. 


6. Bonifica dei contenitori 


6.1 I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, c non destinati ad essere reimpiegati per lc 
stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. 
Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri 
autorizzati. 


7. Trattamento di pile ed accumulatori esausti 


7.1 Le pile e gli accumulatori esausti, da sottoporre a trattamento, devono essere caratterizzati c scparati per 
singola tipologia (portatili ricaricabili, portatili non-ricaricabili, industriali, per veicoli) e, qualora possibile, 
per caratteristiche chimiche al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento. 


7.2 Il trattamento deve comprendere, preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi egli acidi. 


7.3 Particolare attenzione deve essere posta alla messa in sicurezza delle pile e accumulatori al litio per il 
possibile insorgere di problemi di surriscaldamento. 


7.4. Tutti gli impianti di trattamento devono adottare le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della 
salute c dell'ambiente, con riferimento a quanto indicato nel “Reference Document on Best Available 
Techiniques in the Non Ferrous Metals Industries” e nelle Linee guida nazionali per impianti di fusione e 
lega di metalli non ferrosi ricadenti nella categoria IPPC. 


PARTE B: RICICLAGGIO 
1. Il trattamento comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e gli acidi. 


2. Il trattamento e qualsiasi stoccaggio, anche temporaneo, negli impianti di trattamento ha luogo in siti 
provvisti di superfici impermeabili c idonca copertura resistente alle intemperie o in idonci contenitori. 


3.] processi di riciclaggio conseguono le seguenti efficienze minime di riciclaggio: 

a) riciclaggio del 65 % in peso medio di pile c accumulatori al piombo/acido c massimo riciclaggio del 
contenuto di piombo che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi. 

b) riciclaggio del 75 % in peso medio di pile e accumulatori al nichel-cadmio e massimo riciclaggio del 
contenuto di cadmio che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi: 

c) riciclaggio del 50 % in peso medio degli altri rifiuti di pile e accumulatori. 


rg = 
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A&rEGATO II 


(articolo 14, comma 2) 


MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI TENUTI AL 
FINANZIAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI 


1) L'iscrizione al Registro deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio nella cui 
circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito ncl territorio 
italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli 
adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di 
Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante. 


2) L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto 
mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato in 
Italia. 


3) All’atto dell’isenizione al Registro il produttore indica: 


a) qualora il codice di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di pile e/o di 
accumulatori, lo specifico codice di attività che lo individua come tale; 
b) per ciascuna categoria di pile o accumulatori di cui alla tabella 1, suddivisa nelle tipologie di cui alla 


medesima tabella, il numero e il peso effettivo delle pile ed accumulatori immessi sul mercato nell’anno 
solare precedente; 


c) l'eventuale iscrizione nel Registro di cul all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; 
d) l'eventuale iscrizione nei Registri di pile ed accumulatori di altri Stati membri dell’Unione Europea; 
e) per ogni categoria e tipologia di pile o accumulatori di cui alla tabella 1 immessa sul mercato, il 


sistema o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dci rifiuti di 
pile e accumulatori previsti dal presente decreto; nel caso in cul si tratti di sistema collettivo, il produttore 
deve indicare il nome del sistema prescelto. 


4) Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano alle Camere di commercio i dati relativi alle pile 
ced accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, suddivisi nelle categorie c tipologie di 
cui alla tabella 1. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano il numero e il peso effettivo 
delle pile c accumulatori immessi sul mercato nell’anno solare precedente. 


5) Ciascun sistema collettivo comunica all’atto dell’iscrizione le seguenti informazioni: 

a) i dati relativi alla sua costituzione; 

b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e. per ogni produttore, le categorie e tipologie di pile 
c accumulatori di cui alla tabella 1 gestite; 


6) I produttori c i sistemi collettivi comunicano, con le medesime modalità previste al punti precedenti, 


qualsiasi variazione dei dati comunicati all’atto dell’iscrizione, nonché la cessazione dell’attività 
determinante obbligo di iscrizione. 
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TABELLA 1 


PILE E ACCUMULATORI PORTATILI 


| ACCUMULATORI NICHEL CADMIO | NICHEL CADMIO 


ACCUMULATORI NICHEL IDRURI 

|I ACCUMULATORI AL LITIO {== | AL LITIO 
ACCUMULATORI INDUSTRIALI 
ACCUMULATORI VEICOLI 
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A&LEGATO IV 


(articolo 22, comma 1) 
Simboli per pile, accumulatori e pacchi batterie ai fini della raccolta differenziata 


Il simbolo della raccolta differenziata per lc pile e gli accumulatori è un bidone della spazzatura con ruote 
barrato da una croce, riportato qui di seguito: 


ci. 
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ArLtEGAaTO V 


Esempi meramente illustrativi delle definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c) e f). 


Pile o accumulatori portatili: 

sono tutte lc pile c gli accumulatori sigillati che una persona normale potrebbe trasportare a mano senza 
difficoltà. diversi dalle batterie o dagli accumulatori per autoveicoli. nonché dalle pile o dagli accumulatori 
industriali, comprendono pilc a cella singola (quali pile AA c AAA) c pile c accumulatori utilizzati dai 
consumatori o dai professionisti in telefoni cellulari, computer portatili, utensili clettrici senza fili, giocattoli 
ed elettrodomestici quali spazzolini da denti. rasoi e aspirapolvere portatili elettrici (comprese 
apparecchiature simili utilizzate in scuole, negozi, acroporti, ristoranti, uffici od ospedali) c qualsiasi pila 0 
accumulatore che può essere utilizzato dal consumatori per 1 normali apparecchi domestici. 


Pile e accumulatori industriali: 


LÌ pile e accumulatori utilizzati per l'alimentazione elettrica di emergenza o di riserva negli ospedali, 
aeroporti o uffici, 

. pile e accumulatori utilizzati sui treni o gli aeromobili 

o pile e accumulatori utilizzati sulle piattaforme petrolifere in mare o nei fari 

. pile c accumulatori progettati per i terminali portatili per i pagamenti in negozi c ristoranti, i lettori di 


codici a barre utilizzati nei negozi, le apparecchiature video professionali per canali televisivi e teatri di posa 
professionali, le lampade per minatori e le lampade per immersioni montate su caschi da minatore o su 
caschi per immersione professionali; 


I pile di riserva per le porte elettriche, intese a impedirne il blocco 0 a evitare lo schiacciamento di 
persone: 
. pile c gli accumulatori utilizzati per strumentazioni o in vari tipi di apparecchiature di misurazione c 


strumentazione c pile o apparecchiature utilizzate per i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici c per altre 
applicazioni di energia rinnovabile. 


Le pilc c accumulatori industriali comprendono anche pile c accumulatori utilizzati sui veicoli elettrici, quali 
automobili. sedie a rotelle, biciclette, veicoli aeroportuali e veicoli per il trasporto automatico. In aggiunta 
agli esempi contenuti in questo elenco non esauriente dovrebbero essere considerati industriali pile 0 
accumulatori non sigillati e non destinati agli autoveicoli. 
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NOTE 


AVVERTENZA: 


— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’ammini- 
strazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del 
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’ema- 
nazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare 
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui 
trascritti. 


— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazio- 
ne nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). 


Note alle premesse: 


— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun- 
zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter- 
minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e 
per oggetti definiti. 


— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. 


— La legge 25 febbraio 2008, n. 34, è pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale del 6 marzo 2008, n. 56, S.O. 


— La direttiva 2006/66/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 26 settem- 
bre 2006, n. L 266. 


— La direttiva 91/157/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 26 marzo 
1991, n. L 78. 


Nota all’art. 1: 


— Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante: «Attua- 
zione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» è pubbli- 
cato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, S.O». 


Note all’art. 2: 


— Si riporta il testo dell’art. 183, comma 1, lettera a) e l’allegato b) 
alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152%recante: 
«Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
14 aprile 2006, n. 88, S.O.: 


«Art. 183 (Definizioni). — 1. Ai fini della parte\quarta del presente 
decreto e fatte salve le ulteriori definizioni conteriùite nelle disposizioni 
speciali, si intende per: 

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle catego- 
rie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui 
il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;». 


«Allegato B 
Allegati alla Parte IV 


N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smal- 
timento come avvengono nella*pratica. I rifiuti devono essere smaltiti 
senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o me- 
todi che possano recare pregiudizio all’ambiente. 


Operazioni di smaltimento 


D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica). 

D2 Trattamento(in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione 
di rifiuti liquidi-o, fanghi nei suoli). 

D3 Iniezionivin profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabi- 
li in pozzi, In cupole saline o faglie geologiche naturali). 

D4 Lagùnaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in 
pozzi, stagni o lagune, ecc.). 

D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistema- 
tizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri 
e dall’ambiente). 


D6 Scarico dei 
l’immersione. 


D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino. 

D8 Trattamento biologico non specificato altrove Tel presente al- 
legato, che dia origine a composti o a miscugli chèyengono eliminati 
secondo uno dei procedimenti elencati nei punti:da D1 a D12. 

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente 
allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno 
dei procedimenti elencati nei punti da D1 a B12 (ad esempio evapora- 
zione, essiccazione, calcinazione, ecc.); 

D10 Incenerimento a terra. 


D11 Incenerimento in mare. 


rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto 


D12 Deposito permanente (a ésempio sistemazione di contenitori 
in una miniera, ecc.). 


D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di 
cui ai punti da DI a D12. 

D14 Ricondizionamente preliminare prima di una delle operazioni 
di cui ai punti da DI a D13. 


D15 Deposito/preliminare prima di una delle operazioni di cui ai 
punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, 
nel luogo in cui sono prodotti).». 


— Il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, reca: «Attuazione 
della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 
2003/108/CE relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nel- 
le apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento 
dei rifiuti». 


— Ul decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, reca: «Codice 
del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.» 


— La direttiva 97/7/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 4 giugno 
1997, n. L 144. 


Nota agli articoli 3 e 7: 


— Per il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, vedi note 
all’art. 1. 


Nota all’art. 8: 


— Per il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, vedi note 
all’art. 2. 


Note all’art. 10: 


— Per il decreto legislativo n. 151 del 2005, vedi note all’art. 2. 


— Il regolamento (CEE) 1013/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 
12 luglio 2006, n. L 190. 


Nota all’art. 11: 


— Il regolamento (CE) n. 761/2001 è pubblicato nella G.U.C.E. 
24 aprile 2001, n. L 114. 


Note all’art. 13: 


— Per il decreto n. 151 del 2005, vedi note all’art. 2. 
— Per il decreto n. 209 del 2003, vedi note all’art. 1. 


Note all’art. 19: 


— L’art. 15, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 
n. 151, così recita: 


«Art. 15 (Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indi- 
rizzo sulla gestione dei RAEE). — 1. Con decreto del Ministro dell’am- 
biente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di 
controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti: 


a)-b) (omissis); 
c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive 
quote di mercato dei produttori;». 
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Nota all’art. 20: 


— L’art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1988, n. 213 e con- 
vertito in legge, con modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475 
(Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1988, n. 264), abrogato dal presente 
decreto recava: «Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste.». 


Nota all’art. 24: 


— Il regolamento (CE) 2150/2002 è pubblicato nella G.U.C.E. 
9 dicembre 2002, n. L 332. 


Note all’art. 25: 


— L'articolo 262 del citato decreto legislativo n. 152, così recita: 


«Art. 262 (Competenza e giurisdizione). — 1. Fatte salve le altre 
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accer- 
tamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni am- 
ministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto 
provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, 
ad eccezione delle sanzioni previste dall’art. 261, comma 3, in relazio- 
ne al divieto di cui all’art. 226, comma 1, per le quali è competente il 
comune. 

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni ammini- 
strative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui 
all’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore 
della parte quarta del presente decreto l’autorità giudiziaria, se non deve 
pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, 
dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini 
dell’applicazione delle sanzioni amministrative.». 


Note all’art. 27: 


i — Il comma 4, dell’art. 19, del citato decreto legislativo n. 151, 
così recita: 

«4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter- 
ritorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, /da 
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente 
decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri diveui al 
comma 3, nonché le relative modalità di versamento. Con disposizioni 
regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinat@le tariffe per 
la copertura degli oneri di cui al comma 2, nonché le relativé modalità 


di versamento.». 


Note all’art. 29: 


— L’art. 15, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, 
come modificato dal presente decreto, recita: 


«Art. 15 (Comitato di vigilanza e di controllo»e comitato di indi- 
rizzo sulla gestione dei RAEE). — 1. Con decreto del Ministro dell’am- 
biente e della tutela del territorio, da adottarsi"@enitro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio, iNComitato di vigilanza e di 
controllo sulla gestione dei RAEE, con i*seguenti compiti: 


a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all’art. 14, comma 
1, sulla base delle comunicazioni délle éamere di commercio previste 
allo stesso art. 14, comma 3; 


b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati re- 
lativi ai prodotti immessi sul»mereato e alle garanzie finanziarie che 
i produttori sono tenuti a comunicare al registro ai sensi dell’art. 13, 
commi 6 e 7; 


c) calcolare, sulla‘base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive 
quote di mercato dei produttori; 


d) programmare è disporre, sulla base di apposito piano, ispe- 
zioni nei confronti ‘dei produttori che non effettuano le comunicazioni 
di cui alla lettera b)e, su campione, sulle comunicazioni previste alla 
stessa lettera b); 


e) vigilare affinché le apparecchiature immesse sul mercato dopo 
il 13 agosto/2005Techino l’identificativo del produttore ed il marchio di 
cui all’art(13, comma 4, e affinché i produttori che forniscono apparec- 
chiature/elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione 
a distanzainformino il registro sulla conformità alle disposizioni di cui 
all’art. 10} comma 3; 


f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui al- 
l’art. 9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all’art. 17. 


2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell’ APAT 
€, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d) il Comita- 
t0 può avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza. 

3. (Abrogato). 

4. Con il decreto previsto all’art. 13, comma 8, è, altresì, istituito, 
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il Comi- 
tato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne sono definite la compo- 
sizione ed il regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il 
Comitato previsto al comma 1 nell’espletamento dei compiti ad esso 
attribuiti.» 
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